n Azienda 

È Ospedaliero 

Y Universitaria 
Careggi 


AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 


Finalità delle riprese: rilevazione di situazioni di pericolo per la 
sicurezza pubblica ed il patrimonio. 


Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) 





x Azienda 

È Ospedaliero 

Y Universitaria 
Careggi 


AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 


Finalità delle riprese: controllo accessi 


Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) 





x Azienda 

È Ospedaliero 

Y Universitaria 
Careggi 


AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 


Finalità delle riprese: tutela della salute ed incolumità fisica 
dei ricoverati 


Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) 





